ONKYO 


スピーカー システム 

D-L500M 

取扱説明書 


オーディオ機器の 
正しい使いかた 


壁掛け用穴を使う 


各部の名前 


接続のしかた 


取り扱いについて 


お買い上げいたださまして、ありびとラございます。 
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただ 
き、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見日れる所に 
保証書、オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案内 
ととちに大切に保管してください。 


主な仕様 7 


修理について 


才ーデイオ機器の正しい使いかた 

才ーデイオ機器を安全にお使いいただくため、ご使巧の前に必ずお読みくださし、。 


絵表示について 

この「取扱説明書」および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただを、あなたや他の人々へのち害や財 
産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよラになっています。 
内容をよく理解してか5本艾をお読みください。 



絵表示の例 


A A 記号はま意(警告を含む)を促す内容びあ 
ることを告げるちのです。図の中に具体的 
なを意内容(左図の場合は感電を意)び描か 
れています。 



( S ) 記号は禁止の行為であることを告げるち 
のです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 
(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 


を 

〇 


♦記号は行為を強制したり指示する内容を 
告げるちのです。 

図の中やお傍に具体的な指示内容(左上図の 
場合は電源プラグをコンセントか5抜いて 
<ださい)び描かれています。 



■ 故障したままの使用はしない- 


么魚 


♦万一、煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使用すると、乂災•感 
電の原因とな0ます。すぐにアンプの電源スイッチを切0、必ず電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。 


電源プラグをコンセント 
か6巧いて<ださい 


煙び出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。 


■ 改造しない- 



参本機を分解、改造しないでください。义災•感電の原因となります。 


■ 水のかかるところに置かない- 



水場での 
使巧禁止 


♦風呂場では使用しないでください。乂災-感電の原因となります。 


0 水破れ 
禁止 


♦本機は屋内専巧に設計されています。说5さないようにごま意ください。内部に水び入る 
と、火災•感電の原因となります。 


■ 水の入った容器を置かない- 


0 


♦本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を 
置かないでください。中に入った場合、乂災•感電の原因となります。 


■ 中に物を入れない- 


0 


♦本機の内部に金属類や燃えやすいわのを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 
乂災•感電の原因となります。 
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A 警告 


■ 中に水や異物が入ったら- 

♦万一、本機の内部に水や異物び入った場をは、すぐにアンプの電源スイッチを切り、電源プ 
ラグをコンセントか5抜いて販売店にご連絡ください。 


A 注 局 


水魚 

電源プラグをコンセント 
か6巧いて<ださい 


■ 設置上の注意 

0 


♦ぐ5ついた台の上や傾いた所、厚手のじゅラたんの上など不安定な場所に置かないでくださ 
し、。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることびあります。 

♦移動させる場合は、サランネットやスピーカーユニットに手をかけないでくださし V 故障や 
けがの原因となることがあ0ます。 

♦移動させる場合は、アンプの電源スイッチを切0、スピーカーコードをはずしてから巧って 
<ださい。落下や転倒など思わ说事故の原因になることがあ0ます。 

♦壁はその材質、榜などの位置によ0、ネジの保持強度に大きな差び出ますので、取り付けに 
隙しては、十分にごを意ください。（専門業ちにご相談ください。） 


■ スピーカーコードは 安全な場所へ 



♦スピーカーコードの配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や 
転倒など事故の原因となることびあります。スピーカースタンドを利用した場合や高い所に 
置いた場合、壁に掛けた場含など、特にご注意ください。 


■ 次のよラな場巧に置かない 


0 


♦調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び当たるよラな場所に置かないでください。火災•感 
電の原因となることびあります。 

♦湿気やほこりのをい場所に置かないでください。火災•感電の原因となることびあります。 


■ 接続について 

A 

■ 使用上のま意 


0 


♦本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説 
明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。 


♦電源を入れる前にはアンプの音量（ボリ：!ーム）を最ルにしてください。過大入力でスピー 
力一を破損したり、 突然大さな音が出て聴力障害などの原因となることびあります。 
♦長時間音び歪んだ状態で使わないでください。スピーカー等び発熱し、火災の原因となるこ 
とびあ0ます。 

♦音量を上げすぎないようにごま意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 
聴くと、聴力に悪い影響を与えることびあります。 

♦本機に乗った0、ぶ5下がったりしないで<ださしん特にお子様にはごま意ください。倒れ 
たり、こわれたりして、けがの原因となることびあります。 

♦キャッシュカード、フ n ッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。 
スピーカーの磁気の影響で使えなくなった0、データげ消失することびあります。 
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コルクスぺーサ ー• 壁掛け用穴を巧5 


■ ム H ■ 民 I II .Jn -7 W* —++— わ化； 



■ 市販のスタンドや金具を使って固定ずるには 

市販のスタンドやを具を使用できるように、底面にピッチ目日 mm で M 已用ネ 
ジ巧を2個設けています。取り付け方法については、ご使用になるスタンドや 
金具の説明書をご覽ください。 


こち5の2つの巧 
を使用します。 



スタンドや金具をご使用になるとさは、スタンドや金具の厚みを考慮して有効ネジ長び 
日〜 8mm のものをご使用ください。 


市販の金具 

M 已ネジ 



己 mm 


目〜 8mm 
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各部の名前 



壁掛け用巧 



背面 


側面 


接続のしかた 


■ スピーカーを 接続ずる前に 

付属のスピーカーコードの準備をします。 

1.スピーカーコードのビニールカバーの先をはずします。 2. しん線をよじります。 


例） 


ち側 ( R チヤンネル)の 

スヒーカー ホい線側 


左側 ( L チヤンネル)の 
スピーカー 






)@ 



スピーカー端子への接続方法 

①スピーカー端テのレノ く一を 
巧しなび5コードの先端を 
差し込みます。 

指を離すとレバーび戻ります。 
しん線びわずかにがに出て 
いるよ5にしてください。 




②スピーカーコードを軽く 
引っ張ってみて確実に接続 
されているかど5か確認 
して < ださい。 




•スピーカーのプラス货とアンプのプラス©を、スピーカーのマイナス0とアンプのマイナス©を接続します。付属の 
スピーカーコードのホい線びある方をプラス注)側に接続して < ださし、。 

• プラス货とマイナス©、 L (左）と R (ち)を間違って接続すると、音声び不自然になりますのでごを意ください。 

• アンプの故障を防ぐにめ、スピーカーコードのしん線のプラスとマイナ义 L (左)と R (ち)を絶対に接触させなしでくださし)。 










取り巧いについて 


■お手入れについて 

製品の表面は時々柔5かい巧でからぶさしてください。巧れびひどいとさは、中性洗剤をラすめた液に、柔5かい布を浸 
し、固く絞ってちれをふき取ったあと乾いた巧で仕上げをしてくださし、固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性の 
わのは、ご使用にな5ないで<ださし、。 

化学ぞラさんなどをお使いになる場合は、それに添付のを意書さなどをお読みください。 

スピーカーのサランネットにほこりびついたときは、掃除機で吸い取るかブラシをかけるとよくほこ0を取ることびでき 
ます。 


■ カラーテレビやパソコンとの近接使用について 

一般にカラーテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデ U ケートなをのですので、 
普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色む5やひずみび発生します。 

本機は（社）電子情報技術産業協尝 （J 曰 TA) の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接 
使用び可能です。ただし、設置のしかたによっては色む5び生じる場合びあ0ます。その場合は一度テレビの電源を切り、 

1曰分〜30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響び改善されます。その後 
ち色むらび残る場をはスピーカーをテレビか5離してください。また、近くに磁石など磁気を発生するちのびあると本機と 
の相互作用により、テレビに色む5び発生する場合びありますので設置にごを意ください。 

ご注意 

テレビなどのおくに置く場合、テレビから出ている電磁波の胃ミ響でオーディオ機器の電源を切っていてちスピーカーか6 
雑音を発生ずることびあります。この雑音び気になる場合は、テレビか5さ S にスピーカーを離してご使用ください。 

■取り扱い上のごま意 

本機は通南の音楽再生では問題あ0ませんび、次のよラな特殊な信号び加え5れますと、過大電流による焼損断線事故の 
おそれびあ0ますのでごを意<ださい。 

① FM チューナーび正しく受信していないときのノイズ 
⑤発振器や電モ楽器等の高い周波数成分の音 
⑤ オーディオチエック用 C □などの特殊な信号音 
® マイク使用時の八ウI」ング 
(D テープレコーダーを早をりしたときの音 
® アンプび発振しているとを 

③ ピンコードなど、接続端テのなさ差し時のシヨック音 


P 音のエチケット 

楽しい映画や音楽ち、時間と場所によっては気になるものです。 

隣近所への配慮を十分しましょ5。特に静かな夜間には窓を閉めるのち一つの方まです。 
お互いにわを配り、快い生活環境を守りましょう。 
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主な仕様 


お式： 

定格インピーダンス： 
最大入力： 

定格感度レベル： 

定格周波数節囲： 

ク□ス オーバー 周波数： 
キャビネット内容積： 
使用スピーカー： 

ター S ナル： 

がお寸法： 

質量： 

付属品： 

その他： 


2ウェイバスレフ型 

60 

80W 

8日服/ W/m 
70Hz 〜]00 kHz 
8 kHz 
2.16 

8cm A- 日 MF ダイヤフラムウーファー 
2cm ネオバランスドームツィーター 
プッシュ式 

161 ( W ) x 288( H)x 93( D)mm (サランネット、夕ーミナル突起部含む) 

1.1k 呂 

スピーカーコード 8m (1 本） 

コルクスペーヴー （4 個） 

防磁設計 


》仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することびあります。 

カタ□グおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルフアベットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なっても操作方法は同じでず。 


修理にごいて 


■保註書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
げの隙にお受け取0 ください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いただを、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

■調子が悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をちラー度よくお読みいただき、お調べく 
ださい。本磯政がの原因も考え5れます。ご使用の他の 
オーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお 
異常のあるとさは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく 
ださし、。 

修理を依頼されるとをは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の r オンキヨーご相談窓□•修理窓□のご 
案灿記載のおおくのオンキヨー修理窓口までお知5せく 
ださし、。 

^お名前 
^お電話番号 
^ご住所 

► 製品る [P-L500MJ 


■オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案 
巧」をご賣ください。 

■保話期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはおお<のオンキ 
ヨー修理窓□へご相談くださし、詳細は保証書をご覧<だ 
さい。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはおおくのオンキヨー修理窓□へご相 
談ください。修理によって機能び維持できる場をはお客様 
のご要望により有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切0後最低8年間保有し 
ています。この期間は経済産業省の指導によるものです。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過後でち、故障箇所によっては修理可 
能の場含びあ0ますのでお買い上げ店、またはおおくの才 
ンキヨー修理窓□へご相談ください。 


できるだけ詳しい故障状況 





ONKYO 

tT ン^ 口-姑巧ミ tt 

本れ大阪府寝屋 j 11市日新町 2-1 干 572-8540 



http://www.jp.onKvo.com/ 


製品のご使巧ちまについてのお問い合わせ先：カスタマーセンター 

ナビダイヤル® 0日7日(日 1)81 11(全国どこか5でも市内通話料金で通話いただけます） G 0509-1 

または®072(吕 31)81 1 ] (携帯電話、 PHS から） 
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